GRZEGORZ MACIEJ GRZYBOWSKI 


emeryt. profesor c. k. szkoły realnej, 


przeżywszy lat 64, po długiej a dolegliwej chorobie, zmarł dnia 25 maja 1899 roku. 


W smutku pozostali, Żona i dzieci, zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność 
na wyprowadzenie zwłok, które odbędzie się w sobotę dnia 27 b. m. o godzinie 3 popołudniu z domu 
pod L. 5 przy ulicy Niecałej, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie we środę dnia 31 b. m. o godzinie 9 rano w kościele OO. Reformatów. 


Konces. Zakład pogrzebowy Fr. Nowińskiego, ul. Kopernika. Czeionkami drukarni Związkowej w Krakowie 


